63. Stromung mit beliebig groBen Druek- und Gesohwmdigkeitsanderungen. 305
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Fuhrt man diese Werte in die Kontinuitatsbedingung 9 ein, so wird dF__gv          I dp
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BescMeunigte Stromung. Bei dieser ist auf alle Falle dp negativ, abnehmender Druck. Ob daher dF/F negativ oder positiv ist, d. h. ob der Querschnitt im Sinne der Stromung abnimmt oder zu-nimmt, hangt davon ab, ob der Klammerausdruck positiv oder negativ ist.
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so muB der Querschnitt bei beschleunigter Stromung sich erweitern. Nun is^ygkpu die SchallgeschwindigkoitimG^s oder Dampf vom augenblicklichen Zastand (im beliebigen Qaersohnitt F). Ein Rohr fur besohleunigfce Bewegung muB daher uberall da sich ver-engen, wo die Sbrom-Geschwindigkeit kleiner als die jeweilige Schall-geschwindigkeit ist, und iiberall da sich erweitern (im Sinne der Stromung divergieren), wo die Stromgeschwindigkeit die Schallge-schwindigkeit1) ubersteigt.
x) Bei Gasen ist wogen pv = RT die Schallgewindigkeit ws~ also abnehmend mit der Temperatur und boi adiabat. Zustandsiinderung mit
Schtlle, Thormodynamik T.   4. Aufl.                                                          20en gilt. Dios ist jedoch nur unter den besonderen Bedingungen dos Beispiels der Fall, wie aus der folgenden Darlegung erhollt.
